DODIA:10.1177/0095327X10361667
DODIA:10.1177/0020852312438784
DODIA:10.1177/009102600803700206
DODIA:10.1177/009102600903800106
DODIA:10.1177/009102600903800107
DODIA:10.1177/105960119101600106
DODIA:10.1177/107179190100800105
